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असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II – खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II — Section 3 — Sub -section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , मंगलवार , जनवरी 19 , 2016 / पौष 29 , 1937 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2016 / PAUSA 29 , 1937 


सं . 45 ] 
No. 45 ] 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016 


सं . 4/ 2016 -सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 86 ( अ). - केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के 
वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं . 12/ 2012 सीमा शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012, सा . का .नि . 185 ( अ), 
तारीख 17 मार्च, 2012 जो भारत के राजपत्र , असाधारा , भाग II , खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी , में निम्नलिखित 
और संशोधन करती है अर्थात : 

उक्त अधिसूचना में , तालिका में , क्रम सं . 473 और 474 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित 
क्रम संख्या और प्रविष्टियां क्रमानुसार प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात : 


क्रम सं . | शीर्षक या उप - | वस्तु विवरण 

मानक | अतिरिक्त शर्त सं . 
टैरिफ शीर्षक या 

दर ।| शुल्क दर 
मद के अध्याय 
| (1) (2 ) 

( 3) 

| (4) (5) (6 ) 
" 473 

9018 32 30, | चिकित्सीय, शल्य क्रिया , दंत चिकित्सा या पशु 5 % 
901850 20 , 

| चिकित्सा उपयोग के लिए अपेक्षित माल 
9018 90 21 , 
9018 90 24, 

स्पष्टीकरण - इस छूट के प्रयोजनों के लिए 
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9018 90 43 , | " माल " पद में केवल चिकित्सीय , शल्य क्रिया , 
9018 90 95 , 

दंत चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग के 
9018 90 96, 

| लिए अपेक्षित चिकित्सीय उपस्कर/ साधित्र का 
9018 90 97 , 
9018 9098 , 

| निर्देश है और वे उसके पुर्जे और स्पेयर का 
9019 10 20 , 

निर्देश नहीं होता है । 
9022 90 10 या 

9022 90 30 
474 | 90 या कोई अन्य | कच्चा माल, कल पुर्जे और सहायक वस्तुएं 2. 5 % | - 
अध्याय 

जिनका शीर्ष 9018, 9019 , 9020 , 9021 , 
या 9022 के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के 
विनिर्माण में प्रयोग होता है । 

[ फा . सं . बी - 354/ 133/ 2015-टीआरयू] 

के . कालीमुत्थु , अवर सचिव 


टिप्पण : मूल अधिसूचना सं . 12/ 2012- सीमा शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा . का .नि . 185 ( अ), तारीख 17 मार्च, 
2012 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन 
अधिसूचना सं . सीमा 2/ 2016-सीमा शुल्क , तारीख 11 जनवरी, 2016 सा . का .नि . 12 ( अ), तारीख 11 जनवरी, 2016 द्वारा 
किया गया था । 

MINISTRY OF FINANCE 


( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 19th January, 2016 


No. 4/ 2016 - Customs 


G . S . R . 86 ( E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 25 of the Customs Act , 
1962 (52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby 
makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance 
(Department of Revenue ) No. 12 / 2012 - Customs, dated the 17th March , 2012 , published in the Gazette of India , 
Extraordinary, Part II, Section 3, Sub -section (i), vide notification No. G . S .R . 185 ( E ), dated the 17th March , 2012 , 
namely : 


In the said notification , in the Table , for serial numbers 473 and 474 and the entries relating thereto , the 
following serial numbers and entries shall respectively be substituted , namely: 


S .No. 


Description of goods 


Standard 

rate 


Additional Condition 
duty rate No. 


( 1 ) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Chapter or 
heading or 
sub- heading 
or tariff item 

( 2 ) 
9018 32 30 , 
9018 50 20 , 
9018 90 21 , 
9018 90 24, 
9018 90 43, 
9018 90 95 , 
9018 90 96, 


( 3 ) 
Goods required for medical, 
surgical, dental or veterinary use 


" 473 


5 % 


Explanation .- For the purposes of 
this entry , the term “Goods” refers 
to medical instruments or 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


9018 9097, | appliances required for medical, 
9018 90 98 , surgical, dental or veterinary use 
9019 10 20 , only and do not refer to parts and 
9022 90 10 or spares thereof. 
9022 90 30 

Raw materials, parts or 
90 or any accessories for use in manufacture 
other Chapter of goods falling under headings 

9018, 9019 , 9020 , 9021 or 9022 . 


474 


2.5 % 


5 " 


[ E. No. 354 /133 / 2015- TRU ] 
K . KALIMUTHU , Under Secy . 


Note : The principal notification No. 12 /2012-Customs, dated the 17th March , 2012 was published in the 
Gazette of India , Extraordinary , Part II , Section 3 , Sub -section (i), vide , number G . S .R . 185 ( E ), dated the 
17th March , 2012 and last amended by notification No. 2 /2016 -Customs, dated the 11th January , 2016 vide , 
number G. S . R. 12( E ), dated the 11th January , 2016 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2016 

सं . 5/ 2016-सीमा शुल्क 
सा . का .नि . 87( अ). – केन्द्रीय सरकार सीमा शुल्क अधिनियम , 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार 
के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं0 21/ 2012 सीमा शुल्क , तारीख 17 मार्च, 2012 , सा . का . नि . 
194( अ ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण , भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित हुई थी , में 
निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात्: 

उक्त अधिसूचना में , तालिका में क्रम सं . 95 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियां, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां 
क्रमानुसार प्रतिस्थापित की जाएंगी , अर्थात्: 


क्रम सं . 
" 95 


वस्तु विवरण 

मानक दर 
चिकित्सीय , शल्य क्रिया , दंत शून्य " 
चिकित्सा या पशु चिकित्सा उपयोग 
के लिए अपेक्षित माल । 


शीर्षक या उपशीर्षक या टैरिफ मद के अध्याय । 
9018 32 30 , 
9018 50 20 , 
9018 90 21 , 
9018 90 24, 
9018 90 43, 
9018 90 95 , 
9018 9096, 
9018 90 97 , 
9018 90 98, 
9019 10 20 , 
90229010 या 
902290 30 


[ फा . सं. बी - 354/133 / 2015-टीआरयू ] 

के . कालीमुत्थ , अवर सचिव 
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NOTIFICATION 


New Delhi, the 19th January , 2016 


No. 5/2016 -Customs 
G .S . R . 87 (E ). — In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 25 of the Customs Act, 1962 
(52 of 1962), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , hereby makes the 
following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 12 / 2012 -Customs, dated the 17th March , 2012 , published in the Gazette of India , Extraordinary , Part II , 
Section 3 , Sub -section (i), vide No. G .S .R . 194 ( E ), dated the 17th March , 2012 , namely: 


In the said notification , in the Table , for serial numbers 95 and the entries relating thereto , the following serial 
numbers and the entries shall be respectively substituted , namely : 


S .No. 


Chapter or 
heading or 
sub- heading 
or tariff item 


Description of goods 


Standard rate 


( 1) 


(2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


“ 95 


Goods required for medical, surgical, dental or 
veterinary use 


9018 32 30 , 
9018 50 20 , 
9018 90 21, 
9018 90 24 , 
9018 90 43, 
9018 90 95 , 
9018 90 96 , 
9018 90 97, 
9018 90 98 , 
9019 10 20 , 
9022 90 10 or 
9022 90 30 


Nil” 


[ F . No. 354 /133 /2015 - TRU ] 


K . KALIMUTHU , Under Secy . 
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